Ughdarras lonadail: A' Ghàidhealtachd 


Clàr 4.4. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh chàraichean sna dachaighean. 


Bliadhna Àireamh chàraichean san dachaigh Dachaighean 


0 1 2 3 is còrr iomlan 
1971 22,819 25,431 4,192 603 53,045 
1981 23,134 31,645 7,860 1,554 64,193 
1991 24,919 39,012 12,900 2,381 79,212 





